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25	0,00 043  ;	0,6077	0,7852    0,000 901	0,00 350
45	0,00 038	0,6199	0,7681    0,000 747	0,00 292
Auch hiernach waren die Grossen a und I) veranderlich und wiirden mit wachsender Temperatur abnehmen, was auch fiir Wasser der Fall sein soil.
Wir sahen friiher, dass a ebenfalls fiir alle untersuchten Substanzen fast denselben Betrag besass, also wiirden wir auch der Grosse
wi
— fiir diese Substanzen den gleichen Werth zuschreiben.   Der mitt-
lere Abstand der Molekeln ware hiernach fiir alle diese Fliissigkeiten von derselben Grosse. Fr. Weber zieht hieraus den weiteren Schluss, dass bei alien diesen Substanzen das Molekulargewicht im Fliissigkeits-zustande im gleichen Verhaltniss zu dem im dampfformigen Zustande steht. Das diirfte aber kaum mit den auf Seite 54 behandelten Er-gebnissen zu vereinigen sein. Auch ist das Molekulargewicht einer Fliissigkeit abhangig von der Temperatur, da es ja in das Molekulargewicht des Dampfes iibergeht. Indessen haben wir ftir die Grossen a und b Beobachtungen iiberhaupt nur in einem sehr beschrankten Temperaturabschnitt. Dazu komint noch, dass in der Grosse a der Nenner c die specifische Warme bei constantem Volumen der Fliissigkeit ist. Diese nun kennen wir nur fiir wenige Fliissigkeiten, und wenn man sie auch fiir manche Fliissigkeiten, wenigstens bei gewissen Temperaturen, der specifischen Warme bei constantem Druck gleich setzen darf, so gilt dieses doch gewiss nicht fiir alle Fliissigkeiten und bei alien Temperaturen.
Der Leitungscoefficient & ist von der Temperatur abhangig. Nach vielen Beobachtungen soil ermit wachsender Temperatur zunehmen. Das soil nachGratz bei Glycerin, Terpentinol und Petroleum der Fall sein. Doch giebt Lees1) umgekehrt an, dass eine Abnahme stattfinden soli.
Setzt man                        T"__T n   -1- /LA
so ist
Fliissigkeit	nach Gratz	I nach Lees
Wasser   ......	1	— 0 0055
(rlycevin     .....	i       -i-0012	— 0 0044
Methylalkohol		— 0 0031
Aethylalkohol  ..... Terpentinol   ......	|-|- 0 0067	— 0,0058
Petroleum .......	4-0.011	__
